オプションの 

取り付け 


はじめに 

ご注意 


本プリンタは、純正品/推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外とな 
ります。 


この章では、以下のオプションについて説明します。 


オプション名 

説明 

メモリ （ DIMM ) 

128 MB、 256 MB、 512 MB DIMM (アンバッファ、 
NonECC) 

両面プリントユニット 

自動で用紙の両面に印刷することができます。 

給紙ユニット 

500枚給紙トレイ付 

ハードデイスク 

40GB ハードディスク 


ご注意 


オプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを 
抜いてから作業をしてください。 
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はじめに 















静電気防止の対策 

ご注意 


プリンタ コン ト ロー ラボードや部品を取り扱う前、またプリンタ コン ト ロー 
ラボードを取り外す前に、接地面に触れて、体についている静電気を放電し 
てください。また、放電した後は、歩き回らないでください。 


メモリ （ DIMM ) の取り付け 

メモリ （ DIMM ) は、メモリチップが表面に載っている小型の基板です。 

本プリンタには、標準で256 MB のメモリが付属しています。増設メモリ 
( DIMM ) を取り付けることにより、最大640 MB のメモリまでプリンタを 
アップグレードすることができます。メモリスロットは1つ使用できます。 

メモリ （ DIMM ) は 、 KONICA MINOLTA 純正品をご使用ください。 


印刷時に必要なメモリ 



モノクロ 

フルカラー 

フルカラ 


片面/岡面 

片面 

両面 

解像度 

標準 

问ロロ質 

標準 

问ロロ質 

標準 

问ロロ質 

用紙サイズ\ 







レタ /A4 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

256 MB 

リ_ガル 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

256 MB 

128 MB 

384 MB 


メモリ （ DIMM ) 仕様 


容量 

128 MB 、256 MB 、512 MB 

モデュールタイプ 

アンバッファ 、 NonECC 

ピン数 

100ピン 

コンフイグレーシヨン 

16 M x 64、 32 M x 64、 64 M x 64 

データ レー ト 

100 MHz 、133 MHz 

CAS レイテンシ 

2.5 

電圧 

3.3 V 


静電気防止の対策 
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オプシヨンのメモリについて詳しくは、 printer . konicaminolta . jp にア 
クセスし、ご確認ください。 


メモリの取り付けかた 

ご注意 


コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で 
す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してくださ 
い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」 （ p .215) に載っている静電 
気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の縁を持ってくだ 
さい0 


1プリンタの電源を切り、電源 
ケ_ブルとインタ_フエ_ス 
ケーブルを取り外します。 

両面プリントユニットを 
装着している場合は、両 
面プリントュニットを取 
り外してください。 
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メモリ （ DIMM ) の取り付け 




4 メモリの切り欠きを DIMM ス 
ロットに合わせて、留め金が 
ロックされる位置にはまるまで 
まっすぐ差し込みます。 
メモリのコネクタ部分がスロッ 
卜に合っていることを確認しま 
す0 

メモリをしっかり差し込むこと 
ができない場合は、無理に押し 
込まないでください。メモリが' 
正しくスロットに差し込まれて 
いることを確認して、もう一度 
取り付けてください。 


5 パネルを取り付け、ネジを取り付けます。 

k 両面プリントユニットを取り外した場合には、元通りに取り付け 
ます。 

6 インターフエースケーブルを接続します。 


3 背面のパネルを取り外します 


パネルの右側にはつめが 
ありますので、左側を軽 
<手前に引き、左へスラ 
イドさせて取り外してく 
ださい。 




メモリ （ DIMM ) の取り付け 


217 



7 電源ケーブルを接続し、プリン 
夕の電源を入れます。 



8設定リストページを印刷（インサツ/セツテイリスト）し、プリンタに装着されて 
いるメモリの総容量の表示を確認します。 

9 プリンタの電源を入れ、プリンタドライバのデバイスオプション設定夕 
ブで、装着したメモリが正しく認識されていることを確認します。 

正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定 
/オプションの設定 （ Windows )」（ p .28) を参照し、手動でオプ 
シヨンの認識を行つて〈ださい。 
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メモリ （ DIMM ) の取り付け 




ハ _ ドディスクの取り付け 

ハードディスクを取り付けることで、フォントをダウンロードして保持した 
り、プリントジョブを保存して複数のコピーを出力することなどが可能にな 
ります。 


ハ_ドデイスクの取り付けかた 

ご注意 


コン トローラボードや関連の基板、モジュールは、静鼋気にきわめて敏感で 
す。 コン トローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してくださ 
い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」 （ P .215) に載っている静電 
気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の縁を持ってくだ 
さい0 


1プリンタの電源を切り、電源 
ケーブルとインタ_フエ_ス 
ケーブルを取り外します。 

両面プリント ユニットを 
装着している場合は、両 
面プリント ユニッ トを取 
り外してください。 




ハードディスクの取り付け 
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3 背面のパネルを取り外します。 

パネルの右側にはつめが 
ありますので、左側を軽 
<手前に引き、左へスラ 
イドさせて取り外してく 
ださい。 



4プリンタのコントロ_ラボ_ド 

にハードディスクの取り付けピ 
ンをはめ込みます。 

^5取り付けピンは、図のよ 
うにタブが左側になる向 
きに調節してください。 


5電池とハードディスクの間の絶 
縁スぺーサーを取り外し、 ハー 
ドディスクのコントロ ーラボー 
ドに、スペーサーを取り付けま 
す0 
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ハードディスクの取り付け 




6 ハードディスクをプリンタのコ 
ントロ ーラボ _ ドに取り付けま 
す0 


/パネルを取り付け、ネジを締め 
ます。 

^両面プリントユニットを 
取り外した場合には、元 
通りに取り付けます。 



8 

9 


インターフエースケーブルを接続します。 


電源ケーブルを接続し、プリン 
夕の電源を入れます。 



10 プリンタドライバのデバイスオプション設定タブで、装着したハード 
ディスクが正しく認識されていることを確認します。 

k 正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定 
/オプションの設定 （ Windows )」( p .28) を参照し、手動でオプ 
シヨンの認識を行つてください。 


ハードディスクの取り付け 
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2 2 箇所の割り カバー と、 テープ 
を取り除きます。 


両面フリント ユニット の取り付け 

両面プリントユニットと十分なメモリが装着されていれば、自動的に両面印 
刷を行うことが可能です。詳しくは、「両面印刷」 （ P .145) をごらんくださ 
い0 



両面プリントユニットの取り付けかた 

1プリンタの電源を切ります。 
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両面プリントユニットの取り付け 


































必ず図のように、先に下側をセツトしてから両面プリントユニットを装着し 


てください。無理な方法で取り付けると、両面プリントユニット破損の原因 


となります。 


両面プリントユニットの取り付け 
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5 両面プリントユニットのカバー 
を開きます。 

両面プリントユニットは 
まだプリンタ本体に固定 
されていません。カバー 
を開ける時は両面プリン 
ト ユニッ トをしっかり手 
で押さえながら開けてく 
ださい。 



6つまみを押しながら時計方向に 
回し、水平にします。 

両面プリントュニットが固定さ 
れます。 

1^) 両方のつまみがしっかり 
ロックされていることを 
必ず確認してください。 




8プリンタの電源を入れ、ドライバのデバイスオプション設定タブで両面 
印刷ュニットがインストール済みオプションになっていることを確認し 
ます。 

インストール済みオプションになっていない場合は、「プリンタドラ 
イバの初期設定/オプションの設定 （ Windows )」( p .28) を参照し、 
手動でインストール済みオプションに追加してください。 
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両面プリントユニットの取り付け 








給紙ユニット（トレイ 2) の取り付け 

オプションの給紙ユニットを装着すると、給紙容量が増加します。 
給紙ュニットは、 A 4 サイズの普通紙を最大500枚セツトできます。 



給紙ュニットの取り付けかた 

ご注意 

プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、 
トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。 


1プリンタの電源を切り、全ての 
ケーブルを取り外します。 



ビ給紙ユニットを用意します。 


給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。 


給紙ユニット（トレイ 2) の取り付け 


225 





























3 プリンタを持ち、給紙ユニット 
の位置決めピンをプリンタの底 
の受け穴にあわせ正しくセット 
します。 



4 プリンタの電源を入れ、ドライバのデバイスオプション設定タブでトレ 
イ2がインストール済みオプションになっていることを確認します。 


インストール済みオプションになっていない場合は、「プリンタドラ 
イバの初期設定/オプションの設定 （ Windows )」( p .28) を參照し、 
手動でインストール済みオプションに追加してください。 
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給紙ユニット（トレイ 2) の取り付け 



